S. 


MARIAN 


ADAMUS 


INZYNIER METALURG 
diugoletni pracownik Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, zotnierz A. K. 
NAJDROZSZY MAZ I OJCIEC 
przezywszy lat 66, odszedi od nas na zawsze, dnia 27 stycznia 1989 roku. 


Wyprowadzenie zwiok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we wtorek 7 lutego 1989 r.-o godzinie 13.30, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek 7 lutego br. o godzinie 9.00 w kościele parafialnym OO. Misjonarzy 


przy ul. Misjonarskiej 37. 


